I 38 I Un pinceau lumineux cylindrique arrive sur une surface réfringente 
plane, séparant l’air d’un autre milieu transparent., sous une incidence 
de 60°. Que devrait valoir l’indice de réfraction de ce milieu pour que 
la déviation du pinceau réfracté soit : a) de 15" ? 

b) de îlO" ? 
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